92                                  Elffce Vorlesung.

73)

Nach Grleichung 28 (y Art. 88) ist somit die im Aufstrome
inducirte elektromotorische Kraft gleich

74)

was mit den bekannten Gresetzen der Induktion iiberein-
stimmt. Wir haben also die Abhangigkeit des wechsel-
seitigen Induktionscoefficieriten von den Dimensionen der
beiden Stromleiter gefunden, denn wir sind jetzt wieder zu
dem in der yierten und fiinften Vorlesung behandelten Falle
der Wechselwirkung zweier geschlossener Strome zuriickge-
kehrt und sahen schon in der siebentenVorlesung (Schluss des
Art. 64), dass unsere jetzigenGrrossen/($), 4, if genau dasselbe
sind, was dort mit 0V v l\, 1'2 bezeichnet wurde. Da ferner die
beiden Selbstinduktionscoefficienten A und B nach der be-
kannten Methode gefunden werden konnen, dass man unter
ds und dsf zwei Elemente eines und desselben Stromleiters
yersteht und dann noch durch zwei dividirt, so ist hierdurch
die nothwendige Erganzung der Gleichungen 16, Art. 48,
geliefert,

Elfte Torlesung.

Ampere's Gesetz.    Elektrisclie Schwingungen.

92. Die Gleichung 73 liefert aucb die ponderomotorischen
Krafte ? welclie der das Feld bestimmende Strom auf den
^ufstrom ausizbt. Wir haben namlich nach der Grleiphung 31
(ft in Art. 88) ftir die ponderomotorisclie Kraft, welche auf
irgend einen Parameter k durch das Feld (nicht die Wirkung
des Aufstroms auf sicb. selbst) ausgeiibt wird:

Die gesammte Arbeit aber, welche geleistet wird, wena
jeder Parameter eine Variation dk erfahrt, ist nach Glei-
chung 32 Art. 69;racbten genau dasselbe Feld, wie im vo-
